2                                           Neuntes Capitel.
Hauptsatz ergab.    Fiihrt man noch den ersten Hauptsatz ein, so ware [Bd. I, Seite 89, Gleichung 692)]
<         du+ dW
worm die aussere Energieanderung d W eine lineare Function der namlichen Differentiate sein muss, von denen die irinere Energieanderung und die Entropieanderung selbstverstandlich solclie sind, Fuhrt man das thermodynarnisclie Potential F ein, so kann man sogar 0* durcli endliche Grossen. darstellen, nach Gleichung 74) auf Seite 90 des I. Bandes wird dann
.
U — F 1st die gebundene Energie des Systems (Seite 90 des I. Bandes). Allgemein verwendbar sind diese Gleichungen nicht, weil die einzelnen darin enthaltenen Grossen nicht messbar sind. Die unbequernste Grosse ist die Entropie S. Kennen wir aber von deni System etwa drei Zu-stande, von denen wir bestimmt wissen, dass ihnen alien die gleiche Entropie zukommt, und nennen die zugehorigen Werthe der anderen Grossen #', U1, F'; #, U, F- ft", U", F", so ware
^ — »' _    U — Uf — ( F — F')
}                       -a-" — a-' ~~ u" — uf — ~(F" — F'y
^', U' und F' sind ofFenbar Ausgangswerthe ftir O1, U und F] wir konnen ^, Z7, F von diesen Ausgangswerthen rechnen.
Zwischen den Temperaturen in den drei isentropischen ZustandenbestehtalsdanndasselbeVerhaltnisswiezwischen den entsprechendeii gebundenen Energieen. Ich werde bald zeigen, wie man von vorstehender Beziehung, wenn auch in etwas anderer Form, zur Construction einer absoluten Temperaturscala Ge-brauch machen kann. Macht man in weiterer Specialisirung den Zu-stand des Systems abhangig von den gewohnlichen Variabeln Druck, Volumen und Temperatur, so hat man nocb
3,)            * = y (||^ ; [Bd. I, S. 99, Gleichung 83)],
32)            d = -1 -J— ; [Bd. I, S. 100, Gleichung 87)],
(tu),
33)            «• = — ~ Y^; [Bd. I, S. 101, Gleichung 92)].
Solche Gleichungen lassen sich  noch  mehr angeben, z. B. auch durch die specifischen "Warmen.    Das  einfachste Verfahren  zur Her--
